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Geen bediening Oosterbrug in verband met renovatie 

In verband met renovatiewerkzaamheden wordt: 

de Oosterbrug dagelijks tussen 14 september 2015 en 18 april 2016 niet bediend. De maximale 
doorvaarthoogte is 1,80 meter bij streefpeil. 

Er is een omleidingsroute via de Kleine Sluis. De doorvaarthoogte is afhankelijk van de waterstand van 
de buitenhavens. 

Meer informatie kunt u krijgen bij de Havendienst van de gemeente Harlingen via 14 0517. 

Harlingen 17-02-2015 
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